ELIASZ HALECZKO 


c. k. emerytowany radca sądu krajowego wyższego w Krakowie, 


przeżywszy lat 77, po długiej i ciężkiej słabości, opatrzony SS. Sakramentami, 
zmarł dnia 24-go Stycznia 1899 roku. 


W cieżkim smutku pogrążona rodzina zaprasza Kolegów, Znajomych i pobożną Publiczność na 
obrzed pogrzebowy, który się odbędzie we Czwartek dnia 26-g0 Stycznia b. r. o godzinie -6J 


po poludniu z domu Zaloby pod L. 5 przy uliey Garbarskiej, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


Zakład pogrzebowy A. Szafrańskiego w Krakowie. 


